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Wichtige Sicherheitshinweise 

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschliefien, sollten Sie sich diese 
wichtigen Sicherheitshinweise durchlesen. 

SchlielSen Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. 
Benutzen Sie dazu das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel bzw. ein 
anderes, mit einem sachgemalS geerdeten Stecker ausgestattetes 
Kabel. Uberpriifen Sie zudem, ob das verwendete Kabel den 
Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht. 

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollstandig zu unterbrechen, 
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Achten Sie dabei 
darauf, dalS die Netzsteckdose stets leicht zuganglich ist. 
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Die Vorteile Ihres neuen Bildschirms 

Der Bildschirm HP D5060A 1024 ist ein hochauflosender und 
multisynchroner 14-Zoll-Farbbildschirm mit Fliissigkristallanzeige 
(LCD). Multisynchron bedeutet, date der Bildschirm eine Vielzahl 
verschiedener Video-Modi unterstutzt. Sie konnen den Bildschirm mit 
Personal Computern von Hewlett-Packard (oder mit vergleichbaren 
Rechnern) verwenden. Der Farbbildschirm HP D5060A weist folgende 
Eigenschaften auf : 

• 1 4-Zoll-TFT-LCD-Farbanzeige (TFT steht fiir Thin Film Transistor) . 
Aufierdem verfugt der Bildschirm iiber eine antistatische 
Entspiegelungsbeschichtung. 

• Unterstiitzung zahlreicher Video-Modi bis zu 1024 x 768. 

• Bildanpassung mit Hilfe der Bildschirmmeniis. 

• Stromverbrauchregelung (VESA 1 -Standard). Dieses System wird von 
entsprechend ausgeriisteten HP-Vectra-PCs verwaltet und 
ermoglicht eine automatische Reduzierung des Stromverbrauchs 
Ihres Bildschirms. Konformitat mit dem Energy Star Computers 
Program der US-Behorde EPA 2 sowie der schwedischen 

q 

NUTEK -Spezifikation fiir energiesparende Bildschirme. 

• Plug-and-Play-Funktionalitat des Bildschirms (VESA-Standard 
DDC1/2B), durch die sich der Bildschirm selbst fiir entsprechend 
ausgestattete HP-Vectra-PCs identifizieren kann. 

• Konformitat mit den Ergonomie-Standards ISO 9241-3 und ZH1/618. 

• Der Bildschirm HP D5060A erfullt die MPRII-Richtlinien zur oberen 
Begrenzung elektrischer und elektrostatischer Emissionen der 
Schwedischen Nationalbehorde fiir Messung und Pruning. 

• Der Bildschirm HP D5060A entspricht den Richtlinien TCO-92 4 fiir 
elektrische und magnetische Niedrigfrequenzfelder, fiir die ein noch 
niedrigerer Emissionswert angesetzt wird als in den 
MPRII-Empfehlungen. 



1. VESA: Video Electronics Standards Association (Standardisierungs organisation im Bereich 
Video -Elektronik) 

2. US EPA: United States Environmental Protection Agency (US-Behorde fiir Umweltschutz) 

3. NUTEK: Schwedischer Nationalausschufi fiir Entwicklung in Industrie und Technik 

4. Swedish Confederation of Professional Employees (Schwedischer Arbeitnehmerverband) 



Deutsch 3 



HP D5060A Benutzerhandbuch 

Aufstellen des Bildschirms 



Aufstellen des Bildschirms 



Auspacken des Bildschirms 

Die Lieferverpackung Ihres Bildschirms sollte folgende Teile enthalten: 




• LCD-Farbbildschirm HP D5060A 

• WS/GS-Netzadapter (Wechselstrom/Gleichstrom) 

• WS-Netzkabel 

• Videokabel 

• Diskette mit dem HP Image Optimizer zur Bildoptimierung 

• Dieses Handbuch. 
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Standortwahl flir den Bildschirm 

Stellen Sie Ihren Bildschirm auf einer flachen, soliden Unterlage ab. 
Sorgen Sie dafur, dafi die Betriebsumgebung weder hohen 
Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. 

Der Betrachtungswinkel dieses Bildschirms ist beschrankt. Fiir Ihren 
Komfort empfiehlt Ihnen HP, den Bildschirm senkrecht zu Ihrer 
Blicklinie auszurichten. Die Oberkante des Bildschirms sollte sich auf 
oder knapp unter Ihrer Augenhohe befinden. 

AnschlieBen der Kabel 

1 Bevor Sie die Kabel anschliefien, lesen Sie sich die 
Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs durch, und stellen 
Sie sicher, daS Computer und Bildschirm ausgeschaltet sind. 

2 Entfernen Sie die KabelanschlulSabdichtungen, wobei Sie mit der 
obersten Abdichtung beginnen und dann erst die untere Abdichtung 
abnehmen sollten. 
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3 SchlieSen Sie nun das Netzkabel an den WS-Adapter an. 

4 Fuhren Sie dann den GS-Stecker in die entsprechende 
Eingangsbuchse auf dem Bildschirm ein. 

5 SchlieSen Sie das Videokabel an den Videoeingang (15-poliger 
AnschluBstecker) auf Ihrem Bildschirm an. Ziehen Sie dann die 
Fliigelschrauben am AnschluJS fest. 




6 Setzen Sie jetzt die Kabelabdichtungen Ihres Bildschirms wieder auf. 

7 SchlieSen Sie das Videokabel (15-poliger Stecker) an den 
Videoausgang Ihres PCs an, und Ziehen Sie dann die 
Fliigelschrauben am AnschluJS fest. 

8 Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose ein. 
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Abnehmen des Bildschirms von seinem StandfuB 

Der Bildschirm ist auf einen neigbaren Standfufi aufgesetzt, kann 
jedoch je nach Bedarf von diesem abgenommen und in eine andere 
Arbeitsumgebung integriert werden. 

1 Entfernen Sie die vier Schrauben (siehe unten) von der 
Bildschirmriickseite . 




2 Ziehen Sie dann den Bildschirm vorsichtig aus der Standvorrichtung 
heraus. 
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Sicherung des Bildschirms 

Sie haben die Moglichkeit, Ihren Bildschirm fest mit Ihrem Arbeitsplatz 
oder einem anderen, unbeweglichen Gegenstand zu verbinden und 
somit zu sichem. Dazu steht Ihnen ein Sicherheitskabel mit einem 
Kensington-SchloS zur Verfiigung. Das Kabel wird dann mit dem 
entsprechenden Steckplatz auf der Riickseite des Bildschirms 
verbunden. 




1 Fuhren Sie das Kabel in den Steckplatz auf der Ruckseite des 
Bildschirms ein. 

2 Drehen Sie dann den Schliissel des Kensington-Schlosses, um die 
Verbindung Kabel/Bildschirm zu sperren. 

3 Nehmen Sie den Schliissel ab, und hinterlegen Sie ihn an einem 
sicheren Ort. 



Das Kensington-SchloS-Sicherheitskabel ist keine HP-Option, d.h. es 
kann nicht direkt bei HP bestellt werden. Wenden Sie sich an Irhen 
Fachhandler, wenn Sie mehr iiber das Kensington-Schlofi erfahren 
mochten. 
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Erste Schritte mit Ihrem Bildschirm 

Sie miissen zunachst die Bildanzeige anpassen. Verwenden Sie dazu die 
Bildeinstelloptionen (siehe Beschreibung weiter unten) in Verbindung 
mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dienstprogramm HP Image 
Optimizer. So erhalten Sie ein fiir Ihren spezifischen PC optimales Bild. 

Mit Hilfe der Bildschirmmeniis haben Sie die Moglichkeit, Qualitat, 
Position, GroSe und Form der Bildanzeige anzupassen. Die Navigation 
zwischen den verschiedenen Menus erfolgt iiber die Einstelltasten 
unter dem frontseitigen Bedienfeld Ihres Bildschirms. 

Der An/Aus-Schalter sowie die Einstelltasten zur Regelung der 
Helligkeit und des Kontrasts der Bildanzeige befinden sich auf der 
Bildschirmfrontseite . 




Bildschirmmenutasten zur Anpassung der Bildanzeige 
(Ansicht Bildschirmunterseite) 




An/Aus-Schalter 
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Verwenden des 
Dienstprogramms 
HP Image Optimizer 



Erstes Anpassen der Bildanzeige 

Sobald Sie Ihren Bildschirm an einen anderen PC anschlieSen, miissen 
Sie die Bildanzeige erneut anpassen, um eine optimale Bildqualitat zu 
erzielen. 

1 Offnen Sie die Klappe unterhalb des vorderen Bedienfelds Ihres 
Bildschirms. Darunter befinden sich die Tasten zur Bildanpassung. 

2 Driicken Sie die Automatik-Taste mo . Daraufhin verschwindet das 
angezeigte Bild fur ein paar Sekunden. Wahrend dieser Zeit fuhrt der 
Bildschirm eine an Ihren PC angepafite Optimierung der Bildanzeige 
durch. 

3 Sobald das Bild wieder erscheint, driicken Sie die Speicher-Taste 

^ , um die Bildeinstellungen im Speicher festzuhalten. 

MEMORY ' ° r 

Nach dem Einschalten Ihres Bildschirms und PCs sollten Sie eine 
Aufwarmzeit von 10 Minuten verstreichen lassen, bevor Sie eine 
Optimierung der Bildqualitat durchfuhren. 

Sollte die Bildanpassung iiber die Automatik-Taste ma nicht zu Ihrer 
Zufriedenheit ausfallen, so konnen Sie das mit diesem Bildschirm (auf 
Diskette) gelieferte Dienstprogramm HP Image Optimizer heranziehen, 
um die Regelung der Bildanzeige zu vervollstandigen. Mit Hilfe des 
Dienstprogramms lassen sich Testmuster auf Ihrem Bildschirm 
darstellen. Richten Sie sich an diesen Mustern aus, wenn Sie die 
Bildanzeige iiber die Bildschirmmeniis konfigurieren. 

1 Fiihren Sie die Diskette mit dem Dienstprogramm HP Image 
Optimizer in Ihr Diskettenlaufwerk ein. 

2 Wahlen Sie auf der Diskette das Verzeichnis, das Ihrem 
Betriebssystem entspricht: 

• WIN311 (Windows 3.11) 

• WIN95NT (Windows 95 und Windows NT) 

3 Starten Sie das Dienstprogramm mit einem Doppelklick auf die Datei 
mit dem Namen d5060adj.exe. 

4 Folgen Sie dann den Anweisungen des Dienstprogramms, um die 
Bildanzeige fur Ihren Bildschirm zu optimieren. 
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Sie konnen das Dienstprogramm HP Image Optimizer natiirlich auch 
auf Ihrer Festplatte installieren, indem Sie die betreffenden Dateien 
einfach von der Diskette auf die Festplatte kopieren. 

Das Dienstprogramm HP Image Optimizer kann mit Windows 3.11, 
Windows 95 sowie Windows NT verwendet werden. Es handelt sich hier 
nicht urn einen Treiber, d.h. auf Ihrer Festplatte werden keinerlei 
Anderungen vorgenommen. 
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Navigation durch die Bildschirmmeniis 

Die nachfolgende Ubersicht zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe der 
Einstelltasten unter dem frontseitigen Bedienfeld Ihres Bildschirms 
durch die verschiedenen Bildschirmmeniis navigieren konnen: 



Fur diese Aktion 


diese Taste ▲ driicken 


Ein- oder Ausblenden des Bildschirmmenus 
Iwird keine Taste gedruckt, verschwindet das 
Menu etwa nach einer Minute wieder) 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Fortbewegung zwischen den Menuoptionen nach 
oben A bzw. nach unten ▼ 


A A A A T A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Auswahl der markierten Menuoption 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Anpassung des gewahlten Werts 


A A A A ▼ A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Verlassen des Bildschirmmenus 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 



Zusatzliche Optionen DienachstehendbeschriebenenOptionensindjederzeitverftigbar (d.h. 
auch ohne vorheriges Aufrufen der Bildschirmmenus). 



Fur diese Aktion 


diese Taste A driicken 


Ruckkehr von den derzeit gewahlten Einstellungen 
zu den werkseitig eingestellten Werten 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Speicherung deraktuellen Einstellungen 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Automatische, auf Ihren PC abgestimmte 
Anpassung der Bildanzeige 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 



HINWEIS Die ganz feine Abstimmung der Bildqualitat fur Ihren PC wird am besten 

manuell mit Hilfe des Dienstprogramms HP Image Optimizer 
durchgefuhrt. 
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Orientierungskarte der Bildschirmmeniis 



M 



TUNING 
FINE TUNING 
HOR. POSITION 
VERT. POSITION 
ADVANCED SETTINGS 
FREQUENCY 



ADVANCED SETTINGS 



3 EXTRA CONTRAST 
# EXTRA BRIGHTNESS 
RED ADJUSTMENT 
GREEN ADJUSTMENT 
BLUE ADJUSTMENT 
PICTURE SIZE 



Einstellungen liber das Hauptmenli MAIN MENU 

TUNING Reduzierung einer flimmernden und unscharfen Bildanzeige. Fiihren 

Sie diese Einstellung mit Hilfe des Dienstprogramms HP Image 
Optimizer durch. 

FINE TUNING Weitere Reduzierung einer flimmernden und unscharfen Bildanzeige 

nach einer ersten Regelung liber die Option TUNING. Fiihren Sie diese 
Einstellung mit Hilfe des Dienstprogramms HP Image Optimizer durch. 

HOR. POSITION Diese Menlioption dient der Anpassung der horizontalen Position des 

angezeigten Bildes. 

VERT. POSITION Diese Menlioption dient der Anpassung der vertikalen Position des 
angezeigten Bildes. 

ADVANCED SETTINGS Diese Menlioption dient der Anpassung von Kontrast, Helligkeit und 
Farbe Ihrer Bildanzeige. 



FREQUENCY 



Diese Menlioption dient der Anzeige der Frequenz, mit der Ihr PC 
horizontale und vertikale Synchronisierungssignale ausgibt. 
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3 EXTRA CONTRAST 



# EXTRA RRIGHTNESS 



Erweiterte Einstellungen liber das Menu ADVANCED SETTINGS 

Diese Meniioption client der Anpassung des Kontrats (Weifistufe des 
angezeigten Bildes). Der Kontrast ist der Unterschied zwischen den 
dunklen und hellen Bildbereichen. 

Diese Meniioption client der Anpassung der allgemeinen Bildhelligkeit 
(Schwarzstufe des angezeigten Bildes) . Sie sollten eine Helligkeit 
wahlen, bei der die dunklen Bildbereiche auch weiterhin schwarz 
erscheinen. 



RED ADJUSTMENT 



Diese Meniioption client der Anpassung des Rotanteils im angezeigten 
Bild. 



GREEN ADJUSTMENT Diese Meniioption client der Anpassung des Griinanteils im angezeigten 
Bild. 

BLUE ADJUSTMENT Diese Meniioption dient der Anpassung des Blauanteils im angezeigten 
Bild. 



PICTURE SIZE 



Anpassung der GroSe des angezeigten Bildes bei einem 
Darstellungsmodus unter 1024 x 768. SMALL zeigt das Bild in einer 
Grofie an, die dem LCD-Bildelement entspricht. EXPANDED wahlt eine 
Vollbildanzeige, die den gesamten Bildschirm fullt. (Bei der 
Vergrofierung der Bildanzeige kommt es haufig zu einer leichten 
Verzerrung der angezeigten Zeichen.) 



Bestimmung des Umfangs der angezeigten Informationen 

Wenn Sie den Umfang der angezeigten Informationen festlegen 
mochten, miissen Sie die Bildschirmaufldsung Ihres PCs andern. Je 
hoher die Bildschirmauflosung, umso mehr Informationen werden auf 
dem Bildschirm angezeigt. Empfohlen wird eine Auflosung von 1024 x 
768. Als Bildwiederholungsrate bieten sich 60 Hz, 70 Hz oder 75 Hz an. 
Durch die LCD-Technologie erhalten Sie auch bei niedrigen 
Bildwiederholungsraten ein flimmerfreies Bild. 
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Die von Ihrem Bildschirm unterstiitzten Auflosungen finden Sie unter 
"Unterstiitzte Video-Modi" auf Seite 16. Hinweise zur Anderung der 
Bildschirmauflosung konnen Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres 
PCs oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nachschlagen. 

Ihr Bildschirm verfugt iiber eine Plug-and-Play- Funktion 
(VESA-Standard DDC1/2B), durch die er sich bei entsprechend 
ausgeriisteten HP-Vectra-PCs automatisch selbst identifiziert. 



Minimierung des Energieverbrauchs 

Wenn Ihr PC die VESA-Stromverbrauchregelung unterstiitzt 
(verfugbar auf zahlreichen HP-Vectra-PCs) , kann der Stromverbrauch 
Ihres Bildschirms auf ein Mindestmafi reduziert werden. Ihnen stehen 
dabei zwei Stromspar-Betriebsarten zur Verfiigung: 

• Standby-Modus 1 (Verbrauch unter 5 W). 1st dieser Modus aktiv, 
erscheint die frontseitige LED-Anzeige orange. 

• Inaktiv-Modus 2 (Verbrauch unter 5 W) . In diesem Modus erscheint 
die frontseitige LED-Anzeige orange. 

Hinweise zur Einstellung des Stromsparmodus finden Sie im Handbuch 
Ihres PCs. Sollte Ihr Bildschirm kein Bild anzeigen, prufen Sie zunachst 
die frontseitige LED-Anzeige, da Ihr Bildschirm eventuell in einem 
Stromsparmodus lauft. 



1. Der Standby-Modus ist aktiv, wenn das vertikale Synchronisierungssignal vom Video-Controller 
unterbrochen wird. 

2. Der Inaktiv-Modus ist aktiv, wenn sowohl das vertikale als auch das horizontale 
Synchronisierungssignal vom Video-Controller unterbrochen werden. 



Deutsch 15 



HP D5060A Benutzerhandbuch 

Technische Daten 



Technische Daten 



LCD-ANZEIGE 


GroRe 


14-Zoll 


Typ 


TFT-Fliissigkristal 


PixelgroRe 


0,277 mm x 0,277 mm 


EINGANGSSIGNAL 


Video 


RGB analog bei 0,66 Vp-p 


Synchronisation 


H/V separat (TTL-Ebene) 


SCHNITTSTELLE 


Eingangsanschliisse 


15-polige Mini-Anschlusse D-SUB 


ABTASTFREQUENZ 


Horizontal 


31,5 bis 61 kHz 


Vertikal 


50 bis 90 Hz 


MAX. AUFLOSUNG (H X V) 


1024 x 768 


BILDGROSSE 


StandardgroRe: 284(H) x 21 3(V) mm 


LEISTUNGSAUFNAHME 


WS-ADAPTER 

Eingang: 100-240 V Wechselstrom, 1,4-0,7 A, 50/60 Hz 
Ausgang: 15V Gleichstrom, 4,0 A 

Stromverbrauch: 36 W bei normalem Betrieb, 5 W im Standby-Modus, 5 W im Inaktiv-Modus 


BETRIEBSUMGEBUNG 


Temperatur 


+ 5 °C bis +40 °C (Betrieb) 
- 20 °C bis +60 °C (Lagerung) 


Luftfeuchtigkeit 


20% RH bis 80% (nicht kondensierend) 


ABMESSUNGEN 


368(H) x 364(B) x 150|T)mm (inkl. StandM) 


GEWICHT 


5 kg 



16 Oeutsch 



HP D5060A Benutzerhandbuch 

Unterstutzte Video-Modi 



Unterstutzte Video-Modi 

Ihr Bildschirm unterstiitzt die in der folgenden Tabellen angegebenen 
Video-Modi: 



Bildschirmauflosung 


Bildwiederholungsrate 


Bildschirmwahl 


B40 x 400 


70 Hz 


DOS 


B40 x 480 


60 Hz 


VGA 


B40 x 480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640 x 480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800 x 600 


60 Hz 


Ergonomic Super VGA 


800 x 600 


75 Hz 


Ergonomic Super VGA 


800 x 600 


85 Hz 


Ergonomic Super VGA 


1024 x 768 


60 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024 x 768 


70 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024 x 768 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 



Die Auswahl einer Kombination von Bildschirmauflosung und 
Vertikalfrequenz iiber 1024 x 768 bei 75 Hz kann zu einer Beschadigung 
des Bildschirms fiihren. 
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Pflege und Reinigung 

Vermeiden Sie in jedem Fall, dafi Fliissigkeit auf oder in den Bildschirm 
gelangt. Der Standort zur Lagerung bzw. fur den Betrieb des 
Bildschirms darf keinesfalls hohen Temperaturen, direkter 
Sonneneinstrahlung oder extremer Kalte ausgesetzt sein oder sollte 
vor hoher Luftfeuchtigkeit bzw. Staubansammlung geschiitzt sein. Der 
Bildschirm sollte niemals mit scharfen oder spitzen Gegenstanden 
bearbeitet werden. Uberhaupt sollte jede Beriihrung mit der 
LCD-Anzeige bzw. jeder Druck darauf vermieden werden. 

Im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer und die Vermeidung einer 
Beschadigung der LCD-Anzeige (durch die kontinuierliche Anzeige 
desselben Bildes iiber einen langeren Zeitraum hinweg) sollten Sie in 
jedem Fall folgendes beachten: 

• Verwenden Sie das System der Stromverbrauchregelung (bei 
HP-Vectra-PCs) bzw. einen Bildschirmschoner. 

• Vermeiden Sie die Einstellung von Kontrast und Helligkeit auf ein 
Maximum wahrend eines zu langen Zeitraums. 

• Wenn Sie iiber kein System zur Stromverbrauchregelung bzw. iiber 
keinen Bildschirmschoner verfiigen, schalten Sie den Bildschirm 
aus, oder reduzieren Sie Helligkeit und Kontrast auf die jeweiligen 
Mindestwerte, sobald Sie den Bildschirm nicht verwenden. 

Ihr Bildschirm verfiigt iiber eine antistatische 
Entspiegelungsbeschichtung. Gehen Sie bei der Reinigung des 
Bildschirms folgendermafien vor: 

1 Schalten Sie den Bildschirm aus, und entfernen Sie den Netzstecker 
(ziehen Sie dabei am Stecker, nicht am Kabel). 

2 Feuchten Sie ein weiches Gaze-Tuch mit Isopropyl- oder 
Ethyl-Alkohol an, und reiben Sie die Anzeigeflache vorsichtig ab. Die 
Anzeigeflache sollte moglichst nicht mit einem Staubtuch oder 
einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abgewischt werden. 

3 Wischen Sie dann mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch nach. 
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Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Fluoride, Sauren oder 
Laugen enthalten. Auch ketonhaltige Substanzen wie Aceton oder 
Losungsmittel wie Xylol oder Toluol sollten nie zur Reinigung des 
Bildschirms herangezogen werden. 
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Hardware-Garantie 

Diese Seite gilt als die Hardware-Garantieerklarung fur Ihren HP-Bildschirm. Die 
allgemeinen Garantiebestimmungen Ihres Landes kbnnen dabei jedoch durchaus von 
dieser Erklarung abweichen. 1st dies der Fall, so wenden Sie sich an einen autorisierten 
HP-Handler oder direkt an die Vertriebs- und Serviceabteilung von Hewlett-Packard, 
um mehr Informationen dazu zu erhalten. 



Beschrankte Hardware-Garantie fur HP-Bildschirme 



ModeU 


Garantiedauer 


Bereitgestellter Service 


D5060A 


1 Jahr 


Kundendienst vor Ort 



Hewlett-Packard (HP) ubernimmt die Garantie fur dieses Hardware-Produkt in bezug 
auf jedwege Material- oder Fabrikationsmangel, und das fur die oben aufgefuhrte 
Garantiezeit. Die Garantie tritt dabei im Augenblick des Erwerbs durch Sie, d.h. den 
eigentlichen Endverbraucher, in Kraft. Wenn Sie Ihr Hardware-Produkt wahrend der 
Garantiedauer bei einem von HP autorisierten Vertragshandler oder dem 
HP-Kundendienst aufgrund eines der oben definierten Mangel zuriickgeben, 
entscheidet HP nach eigenem Ermessen, ob das mangelhafte Produkt repariert oder 
durch ein neues bzw. neuwertiges Produkt desselben oder eines vergleichbaren 
Modells ersetzt wird. Sollte HP nicht in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines 
vertretbaren Zeitraums zu reparieren oder zu ersetzen, so steht Ihnen als weitere, 
exklusive Alternative die Riickerstattung des Kaufpreises bei Riickgabe des Produkts 
zur Verfugung. 

Wenn Sie dieses Hardware-Produkt zur Verwendung mit einem HP-Vectra-PC 
erworben haben, gelten fur Sie die Bestimmungen und Bedingungen der 
HP-Hardwaregarantie Ihres HP-Vectra-PCs, einschliefilich aller Einschrankungen, 
Ihrer Eigenverantwortung sowie der fur die Beanspruchung der Garantieleistungen zu 
unternehmenden Schritte. 



Garantiebeschrankung 

Die oben aufgefuhrten Garantieleistungen gelten nicht fur Mangel, die auf folgende 
Ursachen zuriickzufiihren sind: Unsachgemafie Verwendung, unerlaubte Anderungen, 
Betrieb oder Lagerung aufierhalb der fur dieses Hardware-Produkt spezifizierten 
Bedingungen bzgl. der Arbeitsumgebung, transportbedingte Beschadigungen, nicht 
ordnungsgemafie Pflege oder Mangel, die auf die Verwendung von Software, 
zusatzlichen Optionen, Medien oder Biiromaterial anderer Hersteller bzw. von fur den 
Einsatz mit diesem Produkt nicht geeignetem Material zuriickzufiihren sind. 



20 Deutsch 



HP D5060A Benutzerhandbuch 

Hardware-Garantie 



HP BIETET FUR DIESES PRODUKT DARUBERHINAUS KEINE ANDERE, 
AUSDRUCKLICHE GARANTIE, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MUNDLICH. JEDE 
IMPLIZITE GARANTIE IN BEZUG AUF MARKTFAHIGKEIT ODER EIGNUNG FUR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK BLEIBT AUF DIE DAUER DER AUSDRUCKLICHEN, 
WE ITER OBEN DEFINIERTEN GARANTIE BESCHRANKT. 

In einigen Bundeslandern sind Beschrankungen von Garantiebestimmungen eventuell 
nicht zulassig. In diesem Fall trifft die obige Beschrankung bzw. Ausgrenzung nicht auf 
Sie zu. Die vorliegende Garantie iibertragt Ihnen spezifische legale Rechte, wobei Sie 
gegebenenfalls, je nach Bundesland, auch noch iiber andere Rechte verfiigen. 

Beschrankung von Haftung und Schadensersatz 

DIE OBEN AUFGEFUHRTEN SCHADENSERSATZANSPRUCHE SIND NICHT 
ERWEITERBAR UND EXKLUSIV. HP HAFTET IN KEINE M FALL FUR ANDERE 
DIREKTE, INDIREKTE, AUSSERGEWOHNLICHE, UNFALLBEDINGTE SCHADEN 
ODER FOLGESCHADEN, SEI ES AUF DER GRUNDLAGE EINER GARANTIE, EINES 
VERTRAGS, EINES RECHTSSTREITS ODER UNTER ANDEREN RECHTLICH 
DEFINIERTEN UMSTANDEN. 

Die vorstehende Haftungsbeschrankung gilt nicht fur den Fall, dafi ein unter diesen 
Bedingungen verkauftes HP-Produkt von einem zustandigen Gerichtshof als 
mangelhaft und als direkte Ursache fur korperliche Verletzungen, Tod oder materielle 
Schaden nachgewiesen wird. Hierbei gilt die Voraussetzung, dafi die Haftung von HP 
fur materielle Schaden in keinem Fall die Schadensersatzsumrne von 50.000 US-Dollar 
bzw. den Kaufpreis des spezifischen, fur den entstandenen Schaden verantwortlichen 
Produkts iibersteigt. 

In bestimmten Bundeslandern ist der Ausschlufi bzw. die Beschrankung von 
unfallbedingten Schaden bzw. Folgeschaden eventuell nicht zulassig. In diesem Fall 
trifft die obige Beschrankung bzw. der Ausschlufi nicht auf Sie zu. 
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LCD-Bildqualitat und Pixel 

Ihr TFT-Bildschirm von Hewlett-Packard zieht eine Technologie von aufierordentlich 
hoher Prazision heran. Diese wurde nach HP-Standards hergestellt, urn Ihnen die 
problemfreie Arbeit mit Ihrem PC gewahrleisten zu konnen. 

Ihr Bildschirm kann jedoch kosmetische Unregelmafiigkeiten aufweisen, wie zum 
Beispiel kleine helle oder dunkle Punkte. Dies ist eine Eigenheit aller TFT-Bildschirme, 
die in den Produkten aller Anbieter verwendet werden und ist nicht spezifisch fur den 
Bildschirm HP D5060A. 

Bitte wenden Sie sich an den HP Elektronikservice fur weitere, detaillierte Auskiinfte 
iiber die Pixelverwaltung des D5060A. 

Fiir die Zukunft setzt HP seine Hoffnungen auf die Industriebranche und deren 
Bemuhungen, Bildschirme mit weniger asthetischen Unreinheiten zu entwickeln, und 
wird bei erzielten Verbesserungen selbstverstandlich die eigenen Richtlinien 
entsprechend anpassen. 
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Konformitatserklarung 



KONFORMITATSERKLARUNG 
in Ubereinstimmung mit der ISO/IEC-Richtlinie 22 and EN 45014 



Name des Herstellers: 
Adresse des Herstellers: 

erklart, daB das Produkt: 

Name des Produkts: 
Modellnummer: 

folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT 

EMC 



HEWLETT-PACKARD 

5, Avenue Raymond Chanas 
38320 Eybens, FRANKREICH 



14-Zoll-LCD-Farbbildschirm HP 1D24 
D5DB0A 



International: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 
Europa: EN 00950:1992 + A1 + A2 

CISPR 22:1993 /EN 55022:1994 - Klasse R 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV GS, 8 kV WS 

IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kVVersorgungsleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 /EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 /EN 61000-3-3:1995 



Weitere Informationen: Das Produkt entspricht somit den Anforderungen an Niedrigspannungsgerate gemaB der Richtlinie 73/23/EEC sowie der 
EMC-Richtlinie 89/336/EEC, erweitert durch die Richtlinie 93/6B/EEC, und ist mit der entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen. 



Grenoble, Marz 1997 



Jean Marc JULIA 

Leiter fur Qualitatssicherung 
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Allgemeiner Hinweis 

Der 14-ZoU-LCD-FarbbUdschirm HP D5060A 1024 wurde in Ubereinstimmung mit MPR 1990:8 auf sein 
Emissionsverhalten hin getestet und erfiillt die von MPR 1990:10 (2.01 - 2.04) vorgegebenen Richtlinien. Er 
entspricht ebenfalls den Spezifikationen TCO-92 fiir die Messung magnetischer Felder, das Ausschalten von 
Geraten und deren Sicherheit. 



Informationen zum Umweltschutz 

HP hat sich dem Umweltschutz verpflichtet. Dieser HP-Bildschirm 
wurde unter grofitmoglicher Beachtung der Umweltaspekte 
entwickelt. 

HP bietet sich in diesem Zusammenhang an, Ihren alten Bildschirm zu 
Recyclingzwecken zuruckzunehmen, sobald dieser das Ende seiner 
Nutzungsdauer erreicht hat. 

In verschiedenen Landern bietet HP ein Produktrucknahmeprogramm 
an. Die gesammelten Gerate werden an eine Recycling-Einrichtung von 
HP in Europa oder in den USA gesendet. Eine moglichst grofie Anzahl 
von Bauteilen wird wiederverwendet. Die iibrigen Teile werden 
recycelt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei Batterien und anderen 
moglicherweise toxischen Substanzen gewidmet. Durch spezielle 
chemische Prozesse werden diese in ungefahrliche Stoffe 
umgewandelt. Wenn Sie weitere Informationen iiber das 
Rucknahmeprogramm von HP wiinschen, wenden Sie sich an Ihren 
Fachhandler oder an Ihre nachstgelegene HP-Geschaftsstelle. 
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